Kaç Çeşit Hasta Yatağı Vardır? 


İnsanlar hastanelerde hissettikleri konforu evlerinde de hissetmek için ve o konforu aramamaları için 
özel olarak hasta yatakları üretilmektedir. Kişilerin hastalıkları ve rahatsızlıkları neticesinde hasta 
yatağı çeşitleri mevcuttur. Yani bu özel yataklar tek tip olarak üretilmiyor. Kişilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda farklı tip ve farklı özelliklere sahip hasta yatakları bulunmaktadır. Hasta yatağı alırken 
veya kiralarken çeşitlerini çok iyi bilinmeli ve araştırılmalıdır. 


Hasta yatakları birbirlerinden motor sayılarına göre ayrılmaktadırlar. Motor sayılarına göre hasta 
yatak çeşitleri şu şekildedirler; manuel hasta yatağı, 1 motorlu hasta yatağı, 2 motorlu hasta yatağı, 3 
motorlu hasta yatağı, 4 motorlu hasta yatağı. Motor sayıları dışında özel hasta yatakları 
fonksiyonlarına göre birbirinden ayrılmaktadır. 


Hasta Yatağı Nedir? 

Birçok kişi tarafından merak konusu olan hasta yatakları, kiralanan veya satılan bu yataklar 
hastanedeki hasta yatakları ile aynı olup olmadığını merak etmektedirler. Hastanelerdeki hasta 
yatakları tek tip yataklar gibi gözükseler de aslında aynı değiller. Hasta yatağı çeşitleri oldukça fazla. 
Kişinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak üretim yapılır. Hastanedeki yatakları birbirinden ayıran 
özellik ise motor sayıları ve teknik özellikleridir. 


Hasta Yatağı Modelleri Nelerdir? 

Hasta yatakları kullanım amaçlarına göre farklılık göstermekte ve üretim yapılmaktadır. Hasta yatağı 
modelleri oldukça fazla. Kritik bakım yatakları, tedavi edici bakım yatakları, elektrik hastane yatakları, 
yarı elektrikli hasta yatakları, düz hastane yatakları, 2 krank hastane yatağı, 3 krank hasta yatağı, 
basınç tahliye yatakları, uzun süreli hasta bakım yatakları, ayarlanabilir hastane yatakları, özel 
hastane yatakları, tam elektrikli hastane yatağı, pediatrik yataklar ve doğum yatakları şeklinde birden 
çok hasta yatağı var. 


Hasta Yatağı Neden Önemlidir? 

Hasta yatakları pek çok hastanın rahatını ve konforunu sağladığından oldukça önemlidir. Hareket 
kabiliyeti kısıtlanan hastalar için oldukça önemlidir. Ayrıca hastaya bakacak olan kişi içinde kolaylık 
sağlar. Yatalak olan hastalara veya felç geçirmiş kişilere hareket ettirmek için özel fonksiyonlara sahip 
bir yatak hem hasta için hem de hastaya bakacak kişi için kolaylık sağlayacaktır. Bu yüzden de hasta 
yatakları oldukça önemli ve gerekli durumular da alınması veya kiralatılması gereken bir 
üründür. Hasta yatakları için bilinmesi gereken oldukça önemli detaylar vardır. Hasta yatağı çeşitleri 
oldukça fazla. Bu yüzden hasta yatağı almadan önce araştırılmalı ve özelliklerine bakılması gerekir. 


Merak edilen diğer bir soru ise hasta yatakları kiralanabilir mi? Satın alma işlemine alışkın olan 
kişilerin hasta yataklarının kiralanabilir olduklarından bir haberdir. Hasta yataklarını kiralamak 
mümkün. Hasta yatağı satın almadan veya kiralamadan önce araştırma yapılması ve kişinin 
ihtiyaçlarına göre alınması gerekir. Merak edilen bir diğer konu ise hasta yatağı fiyatları. Bu konu 
hakkında net bir fiyat aralığı vermek doğru değildir. Yatağın modeline göre ve firmadan 
firmaya değişiklik gösterebilir. 


